W przeddzieñ 121 rocznicy urodzin 
PIERWSZEGO MARSZAEKA POLSKI 


a 


JOZEFA 


PILSUDSKIEG 


w niedzielę 4 grudnia 1988 r. o godz. 10.00 w Katedrze Wawelskiej zostanie odprawiona uroczysta 


Msza Święta 


do udziału w której serdecznie zapraszają wierni Jego ideałom skupieni w KOMITECIE OPIEKI NAD 
KOPCEM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 


RODACY 
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